Stefania 


BIELEN 


NAJUKOCHANSZA MATKA, SIOSTRA I BABCIA 


przeżywszy lat 80, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła dnia 5 czerwca 1987 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w sobotę, dnia 13 czerwca br. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


SYNOWIE, SYNOWA, BRACIA, WNUKI I RODZINA 


boss metro zatobne 


odprawione zostanie w sobotę 13 czerwca 1987 roku o godzinie 8.30 w kościele paraf. św. Szczepana, 


